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नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 15, 2020/ पौष 25, 1941 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JANUARY 15 , 2020/ PAUSHA 25 , 1941 


भारतीय मानक ब्यूरो 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2020 
संदर्भ : पब 3/ 5/ 2019- 20 . भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 उपनियम ( 1) के अनुसरण 
में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक ब्यूरो में संशोधन किया 
गया /किये गये है : 

अनुसूची 
क्रम भारतीय मानकों की संख्या , वर्ष एवं संशोधन की संख्या काँलम (3) के वह तिथि , जब तक 
संख्या शीर्षक 

और तिथि संशोधन की मानक कॉलम (3) में 

प्रतिस्थापन दर्शाई गए संशोधन के 

तिथि बिना लागू रहेगा 
( 1 ) ( 2 ) 


(5 ) 


1फरवरी 2020 


आई एस 170 : 2004 
ऐसीटोन - विशिष्टि 
( चौथा पुनरीक्षण ) 


संशोधन संख्या 3 
जनवरी 2020 


2 जनवरी 
2020 
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1फरवरी 2020 


संशोधन संख्या 3 
जनवरी 2020 


2 जनवरी 
2020 


आई एस 1391 ( भाग 1) : 2017 
कक्ष वातानूकुलक - विशिष्टि 
भाग 1 एकिक वातानूकुलक 

(तीसरा पुनरीक्षण ) 


1फरवरी 2020 


संशोधन संख्या 3 
जनवरी 2020 


2 जनवरी 
2020 


आई एस 1391 (भाग 2) : 2018 
कक्ष वातानूकुलक - विशिष्टि 
भाग 2 विभक्त वातानूकुलक 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 


4 . 


1फरवरी 2020 


आई एस 2796 : 2017 
मोटर गैसोलिन - विशिष्टि 

( छठा पुनरीक्षण ) 


संशोधन संख्या 2 
जनवरी 2020 


2 जनवरी 
2020 


1फरवरी 2020 


संशोधन संख्या 1 
जनवरी 2020 


2 जनवरी 
2020 


आई एस 11329 : 2018 
कमरे में एयर कंडीशनर के लिए फिनड 

प्रकार के हीट एक्सचेंजर 

पहला (पुनरीक्षण ) 


1फरवरी 2020 


आई एस 1250 : 1988 
एकरीलोनिट्राईल की विशिष्टि 


संशोधन संख्या 1 
जनवरी 2020 


2 जनवरी 
2020 


1फरवरी 2020 


संशोधन संख्या 1 
जनवरी 2020 


2 जनवरी 
2020 


आई एस 17021 : 2018 
ई 20 ईंधन - निर्जल इथेनॉल और 
गैसोलीन का मिश्रण - स्पार्क इग्निटेड 
इंजन संचालित वाहनों के लिए ईंधन के 

रूप में - विशिष्टि 


1फरवरी 2020 


संशोधन संख्या 1 
जनवरी 2020 


2 जनवरी 
2020 


आई एस 17076 : 2019 
एम 15 ईंधन - चिंगारी से प्रज्वालित 
होने वाले इंजिनों हेतु ईंधन के रूप में 
निर्जल मेथनॉल एवं गैसोलाइन का 

सम्मिश्रण - विशिष्टि 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


इस भारतीय संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरों , मानक भवन , 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 
110002 eft aplicat: 78 acredt , 714441, quete, Eras, qua $ , Teteret alTARIT : SEHIATE , 
बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर , कोयम्बतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर ,नागपुर , कानपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में 
asit e 34604 i preoke ESTATFT http ://www . standardsbis.in art scende aastat HT 


ET . SR . F . Gilg ,alt -J a 34 FIATA (H17 12UT ) 
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BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd January , 2020 
Ref: Pub 3/ 5 /2019 - 20 . — In pursuance of Sub -rule ( 1 ) of Rule 15 of the Bureau of Indian 
Standards Rules , 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian 
Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued : 

SCHEDULE 


Sl. | 


No. , Year and Title of the 

Indian Standards 


No. and year of 
the Amendment 


No 


Date of 
Establishment of 
the Amendment 
at Column (3 ) 


Date till which 
the Standard 

without 
Amendment as 

mentioned at 
Column (3 ) shall 
remain in force 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


2 Jan 2020 


1 Feb 2020 


IS 170 : 2004 
Acetone – Specification 

( Fourth Revision ) 


Amendment No. 3 

January 2020 


2 Jan 2020 


1 Feb 2020 


Amendment No. 3 

January 2020 


IS 1391 (Part 1) : 2017 
Room Air Conditioners – 

Specification 
Part 1 Unitary Air Conditioners 

( Third Revision ) 


2 Jan 2020 


1 Feb 2020 


Amendment No. 3 

January 2020 


IS 1391 (Part 2 ) : 2018 
Room Air Conditioners - 

Specification 
Part 2 Split Air Conditioners 

( Third Revision ) 


2 Jan 2020 


1 Feb 2020 


IS 2796 : 2017 
Motor Gasoline – Specification 

(Sixth Revision ) 


Amendment No. 2 

January 2020 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


2 Jan 2020 


1 Feb 2020 


Amendment No . 1 

January 2020 


Finned Type Heat Exchanger for 
Room Air Conditioner 

(First Revision ) 


2 Jan 2020 


1 Feb 2020 


IS 12540 : 1988 
Specification for Acrylonitrile 


Amendment No . 1 

January 2020 


2 Jan 2020 


1 Feb 2020 


Amendment No. 1 

January 2020 


IS 17021 : 2018 
E 20 Fuel – Admixture of Anhydrous 
Ethanol and Gasoline — as Fuel for 
Spark Ignited Engine Powered 

Vehicles — Specification 


2 Jan 2020 


1 Feb 2020 


Amendment No. 1 

January 2020 


IS 17076 : 2019 
M 15 Fuel — Admixture of 
Anhydrous Methanol and Motor 
Gasoline as Fuel for Spark Ignited 

Engines - Specification 


Copy of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards ,Manak Bhavan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg ,New Delhi- 110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai 
and also BranchOffices : Ahmedabad, Bangalore , Bhopal, Bhubaneswar , Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , 
Jaipur, Nagpur, Kanpur, Patna, Pune , Kochi.Online purchase of Indian Amendments can be made at 
http : //www . standardbis .in . 

Dr. R . K . BAJAJ , Sc -G & DDG 

(Stdn . ) 
[ADVT.- III /4 /Exty ./406 / 19 ] 
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